Z NEUMAJERÓW 


EMMA SGHÓNTHALGR 


wdowa po lekarzu 
przeżywszy lat 68, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakra- 


mentami, zmarła dnia 1o października 1912 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 23 przy ulicy Radziwiłłowskiej nastąpi w sobotę dnia 
I2 b. m. o godzinie 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na który-to smutny 


obrzęd stroskany syn i córka zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 14 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Mikołaja. 


Lakisi pogrzebowy „Concordia” Jana Wołmogo W Krakowie, plac Szczepański 2 Drukarnia Związkowa w Krakowie, ulica Mikołajska L. b. 


